أمانة محافظة جدة o‏ 
وكالة التعمير 


امانة 
جدة 


نموذج تقرير معاينة الموقع 


[ ] عمارة سكنية [ ] فيلا [ ] عمارة تجارية [×فضاء حالة الأرض 8 فضاء [ مبني 


مهات | بندر عمر سراج جمل 


عدد مكو مساحة 8 
7 55 
الأرذ حسب الصك حسب الطبيعة حسب التنظيم 
2082.75 2040.19 2040.19 


الموقع عبارة عن ارض فضاء 


- 1 
3ج اي ا ي 


إجمالي 
1 لز 


رقم تصريح البناء 


| تجاري ‏ | أخرى 20207 | 


| تجاري | 


س س اج سات 


المكتب الهندسي 
اسم المكتب | مكتب علي الشهري للاستشارات الهندسيه ختم المكتب 
تاريخ المعاينة 2 04)/ 1445 ه 


توقيع المكتب 


Jeddah 
Municipality 


نعمل لغداً أجمل 


